Š. PP. 
LEONARD 


DEMARCZYK 


artysta-rzezbiarz, st. asystent Politechniki Krakowskiej 


przeżywszy lat 50, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 6 października 1961 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w poniedziałek dnia 9 bm. o godz. 15°29, 
na który:to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, córki i rodzina. 
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